




Datos del BOP


BOP:
157



CVE:
BOPH-2026-157017



Fecha de publicación:
miércoles 19 de agosto de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Autonómica



Sección:
Gobierno de Aragón



Subsección:
Departamento de Presidencia, Justicia y
Cultura



Departamento:
Servicio Provincial









Anuncio - miércoles 19 de agosto de 2026



Autorización Administrativa Instalación
Eléctrica - Expediente HU-SP-ENE-AT-2024-073

Resolución del Servicio Provincial de
Economía, Competitividad y Empleo de Huesca, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-6dc562d9.pdf
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